
Taille unique 
One size fits a 


BANDEAU 
DE GROSSESSE 1 
ANTI-ONDES 

ANTI -WAVES 
PREGNANT BAND 




Technologie brevetée 
e rfec tionnée ! 

Rerfe^téd/ 
patentée! technology! 


V7? 


Fabriqué en France 
Ma de in France 


^o«V 

V>'e testée en \a*°l^° 


^°/o 9 y tested in 


Protégez votre futur bébé 
des ondes électromagnétiques 
émises par les téléphones 
mobiles, les tablettes, les 
réseaux wi-fï, mais aussi les 
équipements produisant des 
radiofréquences tels que les 
fours micro-ondes... 


Taille unique / One size - Tissu Extensible/Stretch Fabric 


Longueur/Length : 

2,60 m 

Protect your future baby from elec- 

Largeur/Width : 

Extensible de 10 cm à 35 cm. S'adapte à tous 

tromagnetic waves emitted by 


les stades de la grossesse/Stretch fabric 10-35 cm 

mobile phones, tablets, Wi-Fi 


It adapts to ail pregnancy stages. 

networks, but also from equipments 

Lavage/Was h ing : 

30°C 

producing radio frequencies such 

Corn position : 

• Tissu extérieur/Outer fabric : 

as microwaves... 


97% viscose, 3% élasthanne/97% viscose, 3% spandex 



• Tissu intérieur/Lining fabric : 



100% fil d'argent/100% silverwire 



